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Diese Grleichung prajudicirt nichts in Bezug auf  — — •
Auch hinsichtlich der Abhangigkeit vom Druck steben die! keiten zum Theil auf gleicher Stufe mit den Gasen,  doch treten  aucb Gegensatze auf.    Vergleicht man z. B. die Tabelle auf Seite 365 des ersten Bandes fiir Kohlensaure   mit  den   bier  gegebenen   Zablen  fur Aether, so nimmt dort der relative Ausdehnungscoefficient mit wachsendem Druck bei niedrigen Teniperaturen stetig ab,  bei hoheren erst zu, dann wieder ab.    Bei Aether dagegen fallt der Coefficient stetig. Das wiirde man im Verhaltniss zu den Gasen nach dein Beispiel  der Kohlensaure  erwarten.    Dagegen   zeigt  sich  bei  Wasser   zuerst  eine standige Zunahme des Coefficienten init wachsendem Druck und spater, erst nach 60 bis 70°, eine Abnahme wie  bei Aether.    Wahrend  also Aether einen Zustand darstellt,  der als Fortsetzung des gasformigen Zustandes nach Seiten der niedrigen Temperaturen angeseben werden kann, findet das bei Wasser nicht statt,   es bildet  diese Fortsetzung erst bei Teniperaturen  uber   60°.      Hieraus  ware   man  versucbt   zu schliessen, dass Aether nur darum als jene Fortsetzung erscheint, well es seinem kritischen Zustande  im  untersuchten Intervall  naber   stebit als Wasser, dass es  aber bei  niedrigeren   Temperaturen   als   die   zur Beobachtung   gelangten    sich   wie   Wasser   verhalten   diirfte.      Die Zahlen auf Seite 34 unterstiitzen  diese Annahme  in etwas,   weil   die Abnahme   des   Coefficienten   mit   wachsendem   Druck   bei   steigender* Temperatur ziemlich  stark  anwachst,  mit fallender Temperatur wird. sie mehr und mehr sinken und zuletzt wohl in  eine Zunahme  uber-gehen.    Ist   also   das Yerhalten  des  Wassers   das   allgemeinere   fur Fliissigkeiten   anzunehmende,    so   sollte   der  relative    Ausdehnungs-" coefficient mit wachsendem Druck je nach der Temperatur  (ob niedrig-oder hoch)   erst steigen,  dann   fallen  (um  im   gasformigen   Zustande bei noch weiter anwachsender Temperatur abermals fur grosse Drucke zu steigen).
Nach der van der Waals'schen Gleicbung fallt nun der relative Ausdehnungscoefficient mit wachsender Dichte stets, so lange v <C -'& ist (Bd. I, S. 402), er fallt auch noch, wenn v etwas grosser ist als 2fc>« Das sollte also z. B. bei Aetber der Fall sein, und zwar wiirde selbst bei der niedrigsten angegebenen Temperatur v noch kleiner sein als der aus der Bedingungsgleichung (Bd. I, S. 402)ch die Uebereinstiminung rait der fur y — 2 gereclineten Eeihe 4) ist eine gute, doch steigen in alien Fallen die beobachteten Eeductionszahlen rascher an als die berechneten.
